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10. Wahlperiode 

17. 04.86 


Sachgebiet 1101 


Antrag 

der Abgeordneten Dr. Weng (Gerlingen), Dr. Laufs, Kühbacher, Dr. Hirsch, Dr. Müller 
(Bremen), Frau Dr. Adam-Schwaetzer, Baum, Bredehorn, Broll, Dr. Feldmann, Dr. 
Friedmann, Gattermann, Grünbeck, Grüner, Dr. Haussmann, Hoffte, Kleinert 
(Hannover), Kohn, Dr. Graf Lambsdorff, Möllemann, Nahm, Neuhausen, Purps, 
Schäfer (Mainz), Frau Dr. Segail, Sieler, Frau Simonis, Dr. Solms, Suhr 


Neubauten des Deutschen Bundestages 


Der Bundestag wolle beschließen: 

1. Der Beschluß des Deutschen Bundestages vom 5. Juni 1981 
- Drucksache 9/532 - wird bestätigt. 

2. Der Präsident des Deutschen Bundestages wird gebeten, recht- 
zeitig vor der Entscheidung des Deutschen Bundestages über 
Neubaumaßnahmen Planungsunterlagen erstellen zu lassen, 
die folgende Gesichtspunkte berücksichtigen: 

a) Durchführung nur des baurechtlich (Einsturzgefahr, Feuer- 
gefahr) unbedingt Erforderlichen; 

b) Durchführung der Planung, die ursprünglich vorgesehen 
war, Renovierung des Plenarsaales und Schaffung eines 
neuen Eingangsbereichs; 

c) Durchführung des Umfangs, der nach den jetzt bekannt- 
gewordenen zusätzlichen Forderungen und Beschlüssen von 
Ältestenrat und Baukommission entstehen würde. 


Bonn, den 17. April 1986 
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